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VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 


LE MERCREDI 18 NOVEMBRE 1998 


à 14 H 30 précises 
ABRIS TT) 


HORLOGERIE DE COLLECTION 


PARIS - DROUOT RICHELIEU "17% 


Salle 2 
9, rue Drouot - 75009 Paris - Tél. 01.48.00.20.02 


[D] 


DROUOT 


RIGHELIEU 


EXPOSITIONS PUBLIQUES - SALLE 2 


Le mardi 17 novembre de 11 heures à 18 heures 
et le mercredi 18 novembre de 11 heures à 12 heures 


par le ministère de : 
Mes Joël-M. MILLON et Claude ROBERT 
Commissaires-Priseurs Associés 
19, rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris 
Tél. 01.48.00.99.44 - Fax 01.48.00.98.58 


en présence de : 
M. Jean PHILIBERT 
Expert Diplômé B.J.O.H. 
Assistant Guillaume de FRESLON 
Assistance technique : Guy KOBRINE - Tél. 01.45.23.18.84 


CONDITIONS DE LA VENTE 


Elle sera faite au comptant. 

Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, les frais suivants : 10, 854 %. 

Les clients non résidants en France ne pourront prendre livraison de leurs achats qu'après un 
èglement bancaire par télex ou SWIET. 

En cas de paiement par chèque par l’adjudicataire, le transfert de propriété n’aura lieu qu’après 
encaissement du chèque. 

Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais 
afin d’éviter les frais de manutention et de gardiennage qui sont à leur charge. Le magasinage 
n'engage pas la responsabilité du Commissaire-Priseur à quelque titre que ce soit, les adjudicataires 
pourront obtenir tous renseignements concernant la livraison et l’expédition de leurs acquisitions 
à la fin de la vente. 

Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens 
mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 

Les dimensions et poids ne sont donnés qu’à titre indicatif. 

Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. 

Les révisions et réglages sont à la charge de l’acheteur. 

Les montres, pendules et réveils restaurés, ou remis en état, constituent une mesure conservatoire. 

L'état des bracelets ainsi que que l’étanchéité des montres restent sous l’entière responsabilité de 
l’acquéreur. 

Les Commissaires-Priseurs et les Experts se chargent d’exécuter tous les ordres qui leur sont 
confiés, en particulier par les amateurs ne pouvant assister à la vente. 

Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit, celle-ci doit nous parvenir au plus tard quatre 
jours avant la vente, accompagné d’un relevé d'identité bancaire ou de vos coordonnées bancaires. 
Dans le but de faciliter la bonne organisation de la vente, le particulier qui souhaite porter 
«enchère» par téléphone doit, au préalable, nous faire connaître son identité, soit lors des 
expositions privées ou publiques, soit par télécopie aux numéros suivants : 

Tél. 01.48.00.99.44 - Fax 01.48.00.98.58 


TERMS OF SALE 


AI purchases must be paid immediately. 

Purchases will pay, in addition of the bid price, the following fees : 10, 854 %. 

Delivery of lots purchased vy non-resident buyers can only be made payment has been either 
directly at the time of the sale or by telex or SWIFT. 

For payment by cheques, buyers are advised that propertly will not released until such cheques 
haves cleared. 

An exhibition prior to the sales permits buyers to establish the condition of the works offered 
for sale and no claims will be accepted after the hammer has fallen. 

The given only as an indication. 

Be the successful buyer. 

AI hands are the responsability of the buyer. 

The Auctionners or Experts as a convenience to clients who are unable to attend a sale in person. 
If you in writing, this should received vy us bo later than four days before the sale accompanied 
by your bank. 

If you telephone, please make request to be called in writing, accompanied by your bank references, 
us no later than four days before the sale : 

Tel. 01.48.00.99.44 - Fax 01.48.00.98.58 


Abréviations : RH = nettoyage nécessaire du mouvement, 
TBE = très bon état. 


MILLON & ASSOCIÉS 


LAOMNC on MAC ture le de Commissaires-Priseurs 


Tél. 01.42.46.40.20 
Fax 01.42.46.03.79 
Adresse Internet : http ://www.auction-fr.com/millon 


ETUDE COUTURIER NICOLAY ETUDE BARON RIBEYRE 
20, rue Drouot - 75009 Paris 5, rue de Provence - 75009 Paris 
Tél. 01.42:46.75°10 - Fax 01.42:46.21.58 Té1801:42 46:00 77-F3x01:452322:92 
ETUDE LIBERT CASTOR ETUDE MATHIAS 
3, rue Rossini - 75009 Paris 18, rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris 
Tél. 01.48.24.51.20 - Fax 01.48.00.91.07 Tél. 01.47.70.00.36 - Fax 01.42.46.60.63 
ETUDE MILLON ROBERT ETUDE OGER DUMONT 
19, rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris 22, rue Drouot - 75009 Paris 
Tél. 01.48.00.99.44 - Fax 01.48.00.98.58 Tél. 01.42.46.96.95 - Fax 01.45.23.16.32 
ÉTUDE ARTUS ASSOCIÉS ETUDE RIEUNIER BAILLY POMMERY 
15, rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris 25, rue Le Peletier - 75009 Paris 
Tél. 01.47.70.87.29 - Fax 01.42.46.71.44 Tél. 01.45.23.44.40 - Fax 01.48.24.25.95 
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. ZÉNITH N° 656655 (vers 1945) 


Montre ronde en acier, boîte monocoque, cadran coquille d'œuf, chiffres dorés, mouve- 
ment mécanique, trotteuse centrale, fond de boîte vissé, sur cuir porc foncé avec boucle 
acier. 1 800 / 2 000 


EBEL N° 9102903 
Montre ronde « Médium » junior en acier, cadran deux tons, chiffres arabes, mouvement 
mécanique, boîte fond vissé, sur cuir box marron avec boucle acier. 2 400 /2 800 F 


ETERNA MATIC N° 4674702 
Très fine montre carrée « modèle centenaire », lunette galbée, cadran brossé index gravé, 
mouvement automatic 1428, sur cuir box noir avec boucleacier. 2 000 /2 500 F 


JAEGER LE COULTRE N° 1204043 
Très originale montre en argent, lunette gravée, cadran argent brossé, index épis laque 
noire, mouvement mécanique calibre 818/2, sur cuir box noir avec boucle acier. 

1 800 / 2 200 F 


JAEGER LE COULTRE N° 1205680 
Très jolie montre rectangulaire « brancards crantés » en argent, cadran blanc index épis, 
mouvement mécanique calibre 818/2, sur cuir lézard avec boucle acier. 1 800 /2 200 F 


FLAMOR N° 6878 

Très fine montre rectangulaire en or jaune, lunette galbée, cadran argenté, mouvement 
mécanique, petite seconde à 6 h 00, sur cuir pécari avec boucle plaqué (cadran légèrement 
piqué). 2 000 /2 500 F 


. ZÉNITH N° 206 A 909 


Montre carrée en plaqué, lunette cintrée, index épis, cadran blanc, mouvement mécanique 
calibre 2310, fond acier, sur cuir box avec boucle plaqué. 1 400 / 1 800 F 


ZÉNITH N° 935519 

Très fine montre ronde monocoque acier, attaches sous la boîte, cadran blanc, index frap- 
pés, petite trotteuse à 6 h 00, mouvement mécanique, sur cuir box noir avec boucle ardillon 
acier. 1 200 / 1 500 F 


JAEGER LE COULTRE N° 971513 
Très fine montre carrée en acier, cadran blanc index épis blanc, mouvement mécanique 
9”819, trotteuse centrale, sur cuir vachette clair avec boucle acier. 1 800 /2 200 F 


ZÉNITH N° 1024861 
Montre carrée en plaqué, cadran blanc satiné, index épis bâton, mouvement mécanique, 
fond de boîte en acier, sur cuir box noir avec boucle plaquée d'origine. 1 500 /1 800F 


JAEGER LE COULTRE N° 863895 
Très fine montre carrée en acier, cadran blanc, index laque noire, mouvement mécanique 
calibre 9” 816, sur cuir lézard noir avec boucle acier. 1800/2200 F 


CARTIER « Must de Cartier » N° 6004863 
Montre rectangulaire en vermeil, boîte boulée à vis, cadran bleu, couronne cabochon, 


mouvement mécanique, sur cuir bleu marine avec boucle plaquée d'origine. 
2 800 /3 200 F 


. JAEGER LE COULTRE N° 166066 


Montre ronde en acier, cadran coquille d'œuf, chiffres laque noire, mouvement mécanique 
calibre 12°*885, sur cuir box noir avec boucle acier. 2 000 / 2 500 F 
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OMÉGA Genève N° 131006 
Montre ronde plate en acier, cadran blanc index épis, mouvement mécanique calibre 600, 
sur cuir box noir avec boucle acier. 1 800 /2 200 F 


. UNIVERSAL Genève N° 211202/7 


Très jolie montre ronde extra plate en acier, cadran blanc brossé mat, index gravé, chiffres 
épis relief, mouvement mécanique, trotteuse centrale. 1 500 /1 800F 


RECORD N° 425637 

Très originale montre chromée lunette boulée, cadran laque noire, minuterie chemin de fer, 
chiffres et aiguilles blanc, mouvement mécanique, petite seconde à 6 h 00, fond de boîte 
vissée, sur cuir box noir avec boucle rose. 1 000 / 1 500 F 


MOVADO N° 153052 
Superbe montre extra plate en acier, cadran brossé quatre index, chiffres bâtons laque 
noire, mouvement mécanique calibre 205, sur cuir lézard marron avec boucle acier. 

1 800/2200F 


MO VADO « Sub Sea » 

Très jolie montre ronde en plaqué, cadran deux tons argenté, index bâtons dorés, modèle 
« Kingmatic », mouvement automatic extra plat, trotteuse centrale, fond de boîte en acier 
vissé, Sur Cuir croco gold avec boucle plaquée. 2500/3000 F 


LONGINES N° 801026 

Montre de forme carrée, grande ouverture en acier, cadran blanc argenté, index bâton 

blanc, cadran minuterie chemin de fer, trotteuse centrale, dateur par guichet à 5 h 00, 

mouvement mécanique calibre 285 N° 8397, sur cuir croco noir avec boucle acier. 
21000/7S00:E 


LONGINES « Conquest » 

Montre ronde boîte « lyre » monocoque en acier, cadran bleuté, compteur de minute, 
échelle tachymétrique, mono poussoir, trotteuse centrale, mouvement automatic, fond de 
boîte vissé, sur cuir box noir avec boucle acier. 1 8300/2200 F 


OMÉGA « de ville » N° 1516041 
Montre rectangulaire en acier, lunette cintrée, cadran bleu muet, mouvement automatic 
663, sur cuir box noir avec boucle acier. 2 000 /2 500 F 


OMÉGA 
Très fine montre rectangulaire en plaqué extra plate, cadran blanc émail, chiffres romains, 
mouvement quartz, fond acier, sur cuir phoquette rouge avec boucle plaquée. 

1 800 /2 200 F 


TISSOT « Automatic » 

Très jolie montre rectangulaire en acier, lunette boulée, cadran bleuté, index romains 
blanc, dateur à 6 h 00, mouvement automatic, trotteuse centrale, sur cuir box noir avec 
boucle acier d'origine (avec son écrin). 1 500 /2 000 F 


SICURIA « Montre à guichet » 

Montre acier de forme tonneau allongé, boîte et lunette chromées, dateur par guichet à 
12 h 00, heure sautante, minuterie par guichet, mouvement échappement cylindre calibre 
5622, sur cuir box noir. 1 000/1200F 


OMÉGA « Constellation » N° 1450 
Montre de forme en acier, lunette plaquée, cadran champagne 12 petits brillants, repré- 


sentant les heures, mouvement quartz, avec son bracelet acier et boucle déployante avec 
son sigle. 2200//P25S00/E 


OMÉGA « de ville » N° 5110428 
Montre de dame rectangulaire lunette cintrée, cadran bleuté muet, mouvement mécanique 
calibre 485, sur cuir porc avec boucle acier. 1800/2200 F 
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ROLEX « Ovyster Perpetuel >» N° 1811125 
Montre ronde or et acier modèle junior, lunette striée, cadran champagne index épis, mou- 
vement automatic N° 6541, bracelet or et acier avec boucle déployante. 

12 000 / 14 000 F 


ROLEX « Oyster Perpetuel >» N° 5450409 
Montre ronde en acier, lunette striée, cadran ardoise, index épis blanc, mouvement auto- 
matic 1002, avec bracelet acier et boucle déployante. 

5 000 / 7 000 F 


ROLEX « Datejust » N° 8297095 
Montre ronde or et acier, lunette et couronne or, bracelet « oyster », cadran blanc émail, 
chiffres romains laque noire et épis dorés, verre loupe, dateur à 3 h 00, mouvement auto- 


matic 68273, bracelet en or et acier avec boucle déployante acier. 
10 000 / 12 000 F 


ROLEX 
Bracelet or et acier médium, modèle « Jubilé ». 3 000 /3 500F 


EBEL « Automatic » N° 34600352 

Montre ronde « Discovery » en acier, boîte monocoque, lunette or, à vis, glace saphir, 
lunette tournante, cadran blanc, dateur à 3 h 00, mouvement automatic, trotteuse centrale, 
sur cuir vert avec boucle déployante. On y joint un bracelet interchangeable en acier. 


7 000 / 9 000 F 


EBEL « Automatic » 
Montre ronde, boîte monocoque en acier, lunette et vis or, lunette tournante, cadran blanc 
émail, chiffres romains laque noire, dateur à 3 h 00, mouvement automatic, trotteuse cen- 


trale, sur cuir « paille » avec boucle déployante acier d'origine. 
7 000 / 9 000 F 


BAUME ET MERCIER « Avant Garde » N° 1521202 M 
Très jolie montre extra plate de forme en acier, cadran ardoise, glace saphir sertie, char- 
nière et barrette plaquée, mouvement quartz extra plat, bracelet plaquette biseauté avec 


fermoir invisible à poussoir. 
7 000 / 9 000 F 


OMEGA « Seamaster Professional Diver » N° 49685042 

Très jolie montre ronde en acier, lunette tournante, glace saphir sertie, couronne de mise à 
l'heure vissée, cadran laque noire, dateur à 3 h 00, mouvement automatic, couronne sou- 
pape hélium à 10 h 00, avec son bracelet acier et sa boucle déployante. On y joint un cuir 


avec boucle acier déployante interchangeable. 
3 000 / 4 000 F 


FAVRE LEUBA Genève « Duomatic » N° 1808 
Très jolie montre de forme rectangulaire en acier, cadran deux tons, centre argenté avec 
index épis, cadre bleuté, mouvement automatic, avec son bracelet maillon trois rangs en 


fuite et fermoir à échelle. 
2 500/3000F 


SWATCH « PLATINE » N° 12910 (série limitée) 
Montre homme, mouvement « automatic », masse en platinium, cadran laque chiffres 


romains, glace saphir, sur cuir croco bleu marine avec boucle acier. 
10 000 / 12 000 F 


AUDEMARS PIGUET N° 69301 
Très jolie montre bracelet en acier extra plate, lunette or, cadran acier guilloché, fond vissé, 
bracelet en fuite imprimé filets or, mouvement mécanique extra plat 2003, avec sa double 


boucle déployante et fermoir AP (non reproduite). 
9 000 / 11 000 F 
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. OMÉGA « Mémomatic - Seamaster » 


Montre de forme tonneau en acier brossé, cadran argenté, index laque noire, points lumi- 
neux, dateur à 3 h 00, mise à l'heure par couronne à 4 h 00, poussoir d'arrêt de sonnerie à 
2 h 00, mouvement automatic calibre 980, fond de boîte vissé, sur cuir box noir avec 
boucle acier d'origine. 2 500/3500F 


OMÉGA « Seamaster - Mémomatic » 

Montre de forme tonneau, lunette plaquée, cadran deux tons, disque de réveil au centre, 
index bâtons points lumineux, dateur à 3 h 00, poussoir de remise en fonction du réveil à 
2 h 00, mouvement automatic calibre 980, trotteuse centrale, fond de boîte acier vissé, sur 
cuir box noir avec boucle plaquée. 2 000 /2 500 F 


JAEGER LE COULTRE N° 1299304 

Très originale montre ronde « Automatic Mémovox » en acier, boîte monocoque, lunette 
vissée, cadran laque noire, couronne encastrée, mise à l'heure et remontage à 4h 00, 
remontage et mise à l'heure du réveil par couronne à 2h 00, mouvement automatic 
12°*825, sur cuir requin nautic avec boucle acier. 3 500 /4 500 F 


OMÉGA « Constellation » N° 160004 

Montre ronde en acier cadran blanc mat, index épis laque noire, mouvement automatic 
calibre 560, trotteuse centrale, dateur à 3 h 00, fond vissé cranté, sur cuir noir avec boucle 
acier. 2 000 /2 500 F 


HALLMARK 
Très petite montre ronde en acier « quantième », cadran coquille d'œuf, minuterie chemin 
de fer, jour et mois par guichet à 12 h 00, dateur à aiguille, petite seconde à 6 h 00, mou- 


vement automatic à butée, ébauche suisse, sur cuir box noir avec boucle acier. 
2.500 /3S0Û1F 


OMÉGA « Seamaster » (1965) 
Montre ronde en acier, cadran argenté index épis bâton, mouvement automatic « rotor » 
calibre 552, fond de boîte vissé, sur cuir box noir avec boucle acier. 1 400 / 1 800 F 


MOVADO 

Très joli quantième en acier, cadran blanc, chiffres blanc, jour et mois par guichet, dateur 
à aiguille, petite trotteuse à 6 h 00, poussoir correcteur à 2 h 00 et à 4 h 00, mouvement 
mécanique, sur cuir croco avec boucle acier. 2.500,23 500 EF 


MOVADO « Calendoplan » N° 127002 
Montre ronde en or jaune, cadran blanc cassé, index épis, trotteuse centrale, mouvement 


automatic 128/5/C, fond de boîte vissé, sur cuir croco noir avec boucle acier. 
3 000/3 500F 


UNIVERSAL Genève N° 709455 

Très fine montre ronde en acier, attaches galbées, cadran blanc chiffres romains laque 
noire, minuterie extérieure, petite seconde à 6 h 00, mouvement mécanique, sur cuir box 
marron avec boucle acier. 2 000 /2 500 F 


JAEGER LE COULTRE N° 965692 

Très jolie montre ronde automatic en acier, cadran blanc index épis, mouvement automa- 
tic calibre 12°’883, trotteuse centrale, fond de boîte vissée, sur cuir croco noir avec boucle 
acier. 2 500 /3 500F 


MO VADO pour TEMPLIER N° 170959 

Montre ronde en acier, cadran disque brun, chiffres arabes, aiguilles lumineuses, petite 
seconde à 6 h 00, glace sertie, mouvement mécanique extra plat calibre 150MN, fond de 
boîte vissée crantée, sur cuir lézard marron avec boucle dorée. 1500/2000 F 
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LONGINES N° 29520L 
Très jolie montre ronde grande ouverture 35 mm en or jaune, cadran blanc index frappés, 
trotteuse centrale, mouvement mécanique, sur cuir lézard marron avec boucle plaquée. 

2 000 /2 500 F 


JAEGER LE COULTRE N° 651001A 

Très jolie montre extra plate ronde en or jaune, cadran blanc index épis or, minuterie exté- 
rieure, mouvement mécanique calibre 12885, trotteuse centrale, fond de boîte vissé, sur 
cuir croco noir avec boucle plaquée. 4000/5000 F 


JAEGER LE COULTRE N° 1451255 (1967) 

Très jolie montre ronde en or jaune, cadran blanc index épis laque noire, mouvement 
mécanique calibre 12885, trotteuse centrale, référence 20009, sur cuir croco gold avec 
boucle plaqué. 2 800/3200F 


JAEGER LE COULTRE N° 906438 
Très fine montre ronde en or jaune, cadran index gravés, minuterie extérieure, mouvement 
mécanique calibre 12°885, trotteuse centrale, sur cuir croco avec boucle plaquée. 

2 800/3200F 


JAEGER LE COULTRE N° 1080137 (1967) 

Très jolie montre ronde en or jaune, cadran blanc index épis, points lumineux, dateur à 
3 h 00, mouvement mécanique calibre 12”°886, référence E21004, sur cuir croco noir avec 
boucle plaquée. 3 000 /3 500 F 


JAEGER LE COULTRE N° 1478468 
Très fine montre ronde en or jaune, cadran blanc index épis, mouvement mécanique 
calibre 495 Lemania, sur cuir lézard noir avec boucle plaquée d'origine. 

3 000 / 3 500 F 


OMÉGA (boîte Argentina) 

Très originale montre ronde en or rose, grande ouverture 35 mm, cadran blanc, points et 
index épis rose, petite seconde à 6 h 00, mouvement mécanique calibre 265, sur cuir croco 
noir avec boucle plaquée. 2 500/3000F 


JAEGER LE COULTRE N° 426255 (vers 1947) 

Superbe montre ronde en or jaune, lunette boulée, attaches « gouttes », cadran rose, minu- 
terie intérieure, index et chiffres épis Jaune, petite trotteuse à 6 h 00, mouvement méca- 
nique calibre 920, sur cuir croco miel avec boucle d'origine. 4000/5000 F 


ETERNA N° 1855502 

Très fine montre extra plate en or jaune, cadran coquille d'œuf, chiffres bâtons gravés, 
mouvement mécanique N° 3855428 calibre ETA, trotteuse centrale, sur cuir pécari avec 
boucle plaqué. 2000/2500 F 


OMÉGA « de ville » N° 111/07 
Très fine montre ronde en or jaune, cadran champagne, index épis, mouvement mécanique 
625, sur cuir lézard marron avec boucle plaquée. 2 500 /3 500 F 


OMÉGA N° 10922172 
Très fine montre ronde en or rose, cadran champagne deux tons or, mouvement automatic 


à butée calibre 2500, petite trotteuse à 6 h 00, sur cuir croco miel avec boucle plaqué. 
280073 200 F 


MO VADO N° 500630 
Très fine montre ronde en or rose, cadran laque noire, index épis rose, petite minuterie à 


6 h 00, mouvement mécanique, sur cuir croco marron avec boucle plaquée. 
3000/3500 F 
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AURICOSTE « Horloger de la Marine » N° 9062105 

Montre ronde en acier, lunette tournante, laque noire, dateur à guichet à 3 h 00, mouve- 
ment automatic 1068/B, trotteuse centrale, fond vissé, sur cuir marine noir avec boucle 
acier. 3 000 / 3 500 F 


TUDOR « Oyster Prince » N° 903437 
Montre ronde en acier « submariner » lunette tournante crantée, cadran laque noire, mou- 
vement automatic calibre 390/N, sur cuir box avec boucle acier. 3 500 / 4 000 F 


UNIVERSAL N° 718012 

Superbe chronographe compax trois compteurs, cadran laque noire, minuterie chemin de 
fer, échelle tachymétrique et aiguilles dorées, mouvement mécanique calibre 390 réf. 
7672, sur cuir box noir avec boucle acier. 4 500/5 5S00F 


GIRARD PERREGAUX « Dep Diver » 

Montre de forme, boîte monocoque, lunette tournante en acier, cadran laque noire, index 
acier, dateur par guichet à 3 h 00, mouvement automatic calibre AS, fond vissé, sur cuir 
marine noir avec boucle acier. 2 2002 5001F 


MO VADO « Automatic » 

Très joli chronographe en acier, modèle « Sub Sea », cadran laque noire trois compteurs, 
poussoirs ronds, mouvement automatic, trotteuse centrale, fond de boîte vissé, sur cuir 
marine noir. 5 000 /6000 F 


JAEGER LE COULTRE N° 1668572 

Très joli chronographe acier modèle « Kryos », lunette tournante crantée, cadran laque 
noire trois compteurs, dateur par guichet à 5 h 00, mouvement quartz, fond de boîte à vis, 
sur cuir lézard noir avec boucle acier. 4 500/5 500F 


AURICOSTE N° 1095B 
Montre militaire en acier, lunette tournante, cadran laque noire, mouvement automatic haute fré- 
quence, dateur par guichet à 3 h 00, trotteuse centrale, fond de boîte vissé. 2 500/3 000 F 


LONGINES « Ultra chron » N° 461677 
Montre de forme, lunette laquée, boîte monocoque en acier, cadran noir, mouvement auto- 
matic HE, fond vissé, sur cuir marine noir avec boucle acier. 1 800 / 2 200 F 


LIP BLANCPAIN 

Très jolie montre ronde en acier, lunette tournante laque noire, cadran noir, index et aiguilles lumi- 
neux, mouvement automatic calibre 134, masse gravée LIP BLANCPAIN, trotteuse centrale avec 
dateur à 3 h 00, fond de boîte vissé, sur cuir noir avec boucle acier. 8 500/9000F 


TUDOR « Oyster Prince » N° 937532 
Montre ronde lunette tournante en acier « Submariner », cadran bleuté, mouvement automatic No 
940 010, sur cuir marine noir avec boucle acier (modèle militaire M.N.82). 3 500/4500F 


BRÉGUET N° 1695 

Montre ronde en acier chronomètre chronographe deux compteurs, lunette gravée, fond 
cadran laque noire, chiffres et aiguilles blanc, mouvement mécanique, fond de boîte vissé 
cranté, sur cuir marine noir avec boucle acier. 10 000 / 12 000 F 


VIXA « Type 20 » N° 510054 (montre militaire) 

Montre ronde en acier, lunette tournante chronographe deux compteurs, cadran noir, 
chiffres lumineux, poussoirs ronds, mouvement mécanique, fond de boîte vissé, sur cuir 
box noir avec boucle acier. 4500/5500 F 


LIP « Electronic » 

Montre ronde en acier, cadran noir, lunette tournante intérieure, modèle « nautic SKI », 
dateur à 3 h 00, couronne du disque à 2 h 00, couronne de mise à l'heure à 4 h 00, mouve- 
ment electro quartz, fond de boîte vissé, sur bracelet acier spiro tube. 2 000 /2 200 F 


TUDOR « Oyster Prince » N° 827505 
Montre ronde lunette tournante en acier « Submariner », cadran bleuté, mouvement auto- 
matic référence 7016, sur cuir marine avec boucle en acier (modèle militaire M.N.74). 

3 500 /4 500 F 
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VACHERON CONSTANTIN N° 288690 
Superbe chronographe en or rose, lunette biseautée, attaches « gouttes d’eau », cadran 
champagne rosé, index bâton deux compteurs, mouvement mécanique calibre 434 
N° 437672, sur cuir croco marron avec boucle plaquée (fond de boîte gravée). 

60 000 / 65 000 F 


JAEGER LE COULTRE « Mémovox » N° 640385 
Superbe montre « Mémovox » en or jaune, cadran blanc index épis or, mouvement méca- 
nique calibre 814, sur cuir croco gold avec boucle plaquée. 9 000 /11 000 F 


JAEGER LE COULTRE N° 94330 (1949) 

Superbe montre ronde en or Jaune, boîte biseautée, attaches cornes, cadran blanc cassé, 
jour et mois par guichet, dateur à aiguilles, mouvement mécanique calibre P/484, petite 
secondes à 6 h 00, sur cuir croco noir avec boucle plaquée. 15 000/18 000 F 


JAEGER LE COULTRE N° 765625 « Modèle Mystère » 
Montre ronde en or jaune sans attaches, boîte couteau, cadran blanc deux tons, index 
bâtons, mouvement mécanique calibre 9”818, sur cuir avec boucle plaquée d’origine. 

7 000 / 8 000 F 


ROLEX « Cellini » N° 255387 
Montre ronde grande ouverture, attaches à bascule, cadran « ardoise » imprimé, index 
bâtons or, mouvement quartz 6632, sur cuir croco avec boucle plaquée d’origine. 

13 000 / 15 000 F 


JAEGER N° 3513-12 

Montre de forme en acier brossé, lunette polie glace saphir, cadran bleuté index blanc, 

couronne cabochon saphir, mouvement mécanique, sur cuir lézard noir avec boucle acier. 
1 500 / 1 800 F 


JAEGER LE COULTRE N° 14445554 

Très jolie montre extra plate « automatic » en acier, cadran bleu marine, index bâtons 
blancs, dateur à 3 h 00, mouvement automatic extra plat calibre 900, fond de boîte à vis, 
sur cuir Croco noir avec boucle acier. 4 000 / 5 000 F 


VACHERON CONSTANTIN Genève N° 458816 
Superbe montre de forme rectangulaire en or jaune, lunette et tranche guillochées, cadran 
laque noire, index épi or, pompes à vis, mouvement mécanique calibre 1003 N° 682173, 


fond de boîte plat à vis, sur cuir croco noir avec boucle d’or d’origine. 
10 000 / 12 000 F 


JAEGER LE COULTRE N° 1460745 

Superbe montre automatic extra plate en acier, glace saphir sertie, cadran bleuté, index 
épis blanc, dateur à 3 h 00, mouvement automatic extra plat calibre 500, référence 5001, 
Sur Cuir Croco noir avec boucle acier. 3500/4500 F 


JAEGER LE COULTRE N° 1371336 
Superbe montre de forme « octogonale » en acier brossé mat, cadran gris ardoise, chiffres 


romains laque blanche, mouvement mécanique, sur cuir avec boucle acier. 
2 500 /3 500 F 


JAEGER LE COULTRE N° 645048 (1967) 

Montre ronde en acier, cadran blanc index épis, minuterie intérieure, aiguilles dauphines, 
trotteuse centrale référence 2002 calibre 12”’885, sur cuir croco noir avec boucle acier. 
(non reproduite). 1 800/2200F 
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. EBEL « Automatic » N° 9134901 


Très joli chronographe trois compteurs en acier, cadran blanc, chiffres romains laque noire, 
dateur par guichet à 4 h 00, mouvement automatic, sur cuir porc foncé avec sa boucle 
déployante réglable d'origine. 8 500/9 000 F 


MARVIN 

Très original chronographe « quantième » en or rose, cadran blanc argenté, chiffres 
applique doré, date et mois par guichet à 12 h 00, dateur à aiguille, chronographe méca- 
nique, trois compteurs, sur Cuir autruche avec boucle plaquée. 7 000 /8 000 F 


MO VADO N° 95433 

Très joli chronographe en or jaune, cadran blanc, échelle tachymétrique, trois compteurs, 
poussoirs ovales, attaches virgules, mouvement mécanique référence 9043, sur cuir lézard 
avec boucle plaqué. 7 000 /9 000 F 


ANONYME 
Chronographe en or jaune, attaches « rouleaux », cadran émail blanc, échelle tachymé- 
trique, dateur à 3 h 00, compteur d'heure à 12 h 00, petite seconde à 9 h 00, sur cuir péca- 


ri avec boucle plaquée. 5 000 / 7 000 F 
ANONYME 

Chronographe en or rose, cadran blanc deux tons, deux compteurs, attaches bec d'aigle, 
mouvement mécanique, sur cuir box bleu avec boucle plaquée. 2500/5000 
UNIVERSAL Genève 


Très joli chronographe en acier, lunette laque noire, échelle tachymétrique, cadran blanc, 
index épis noir, trois compteurs, fond noir, mouvement mécanique calibre 14”, fond vissé, 
sur cuir box noir avec boucle d'origine. 2500/3000 F 


DULFI N° 867686 
Chronographe en or jaune, cadran noir deux compteurs, mouvement mécanique, sur cuir 
box noir avec boucle plaquée. 2000/2500 F 


BREITLING Genève N° 760 

Superbe chronographe en or jaune, lunette index des heures gravés, deux compteurs, 
cadran blanc cassé, poussoirs rectangulaires, mouvement mécanique Véjus 175 No 
875409, sur cuir croco noir avec boucle plaquée. 5000/6000 F 


HAMILTON « Automatic » N° 110023 

Très originale chronographe en acier, poussoirs ronds, couronne de mise à l'heure à 9 h 00, 
cadran blanc, échelle tachymétrique, index et cadran deux compteurs laque noire, mouve- 
ment automatic, avec dateur à 6 h 00, fond de boîte vissé, sur cuir box noir avec boucle 
acier. 2 000 / 3 000 F 


LIP N° 59663 

Superbe chronographe en or rose deux compteurs, cadran blanc, échelle tachymétrique, 
poussoirs ronds, mouvement mécanique calibre 30V/4063, roue à colonne, ébauche val- 
Joux, sur cuir pécari avec boucle plaqué. HOUO TPS SUUE 
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. VACHERON CONSTANTIN « Harmony » N° 565344 


Montre extra plate en acier, cadran blanc deux tons, mouvement ultra plat à quartz 
N° 736053, sur cuir croco noir avec boucle d'origine (avec son certificat d'origine). 
8 500 /9 500 F 


JAEGER LE COULTRE N° 77858 

Superbe montre rectangulaire en acier « Curvex », cadran blanc, index romains laque 
noire, petite seconde à 6 h 00, mouvement mécanique calibre 11”’U, sur cuir box noir avec 
boucle acier. 4 500/5 500 F 


JAEGER LE COULTRE N° 90168 

Superbe montre rectangulaire « brancards » en acier, cadran laque noire, chiffres romains 
blanc, minuterie intérieure, petite seconde à 6 h 00, mouvement mécanique calibre 11”’U, 
sur Cuir croco noir avec boucle acier (fond gravé). 5 000 / 6 000 F 


JAEGER LE COULTRE N° 437428 
Superbe montre rectangulaire « Curvex » en acier, cadran coquille d'œuf, minuterie che- 


_ min de fer intérieure, chiffres dorés, trotteuse centrale, mouvement mécanique calibre 


11 USC, sur cuir lézard noir avec boucle acier. 5 000 /6 000 F 


JAEGER LE COULTRE N° 1348366 
Très fine montre rectangulaire en acier, cadran deux tons bleutés au centre, cadre argenté, 
chiffres romains gravés, mouvement mécanique calibre 9”’816, référence 9009. 

4 000 / 5 000 F 


JAEGER LE COULTRE N° 991244 

Montre de forme rectangulaire en acier, cadran rose, chiffres et points lumineux, petite 
seconde à 6 h 00, mouvement mécanique calibre 11”’U, sur cuir croco marron avec boucle 
acier. 4 800 / 5 200 F 


OMEGA N° 8957119 
Très fine montre rectangulaire en acier, tranche de boîte « Curvex », couronne encastrée, 
cadran blanc, minuterie chemin de fer extérieure, chiffres laque noire, petite seconde à 


6 h 00, mouvement mécanique calibre T17, sur cuir box noir avec boucle acier. 
3 500/4500F 


JAEGER LE COULTRE N° 1444554 

Très belle montre de forme rectangulaire en acier, lunette boulée double godrons, glace 
sertie, cadran laque bleue deux tons, mouvement mécanique 9818, référence 9118, sur 
cuir box noir avec boucle acier. 3 800/4200 F 


JAEGER LE COULTRE N° 1136336 
Très jolie montre rectangulaire en or blanc, cadran émail, chiffres romains laque noire, 
mouvement mécanique calibre 9”818, sur cuir porc clair avec boucle acier. 

3 500/4000F 


JAEGER LE COULTRE « Réverso » N° 58437 (vers 1934) 
Superbe montre rectangulaire Réverso en acier, cadran chemin de fer laque noire, bâtons lumi- 
neux, mouvement mécanique calibre 11USC, sur cuir croco marron avec boucle acier JL. 

18 000 / 22 000 F 


JAEGER LE COULTRE N° 41302 (vers 1932) 

Superbe montre « Réverso » en acier, cadran blanc, chiffres laque noire, minuterie chemin 
de fer intérieure, mouvement mécanique calibre 11”’USC, trotteuse centrale, sur cuir 
lézard avec boucle acier. 18 000 / 20 000 F 
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PIAGET N° 100470 

Très fine montre de forme rectangulaire en or jaune, lunette brossée, cadran blanc, index 
et chiffres romains laque noire, mouvement mécanique extra plat 9P, sur cuir croco mar- 
ron avec boucle or d'origine. 9 000 /11000F 


CARTIER Paris N° 780993490 

Très jolie montre carrée « modèle ceinture » en or jaune, cadran blanc émail, chiffres 
romains laque noire, minuterie intérieure, mouvement mécanique calibre ETAS12, sur cuir 
croco noir avec sa boucle déployante en or d'origine. 12 000 / 14 000 F 


JAEGER LE COULTRE « Mystère » N° 1278507 

Très originale montre de forme « tonneau » en or jaune, glace saphir et fond transparent, 
mouvement mécanique 7” avec couronne de remontage et de mise à l'heure sous la boîte, 
Sur Cuir Croco noir avec boucle plaquée. 10 000 / 12 000 F 


CARTIER « Tank » N° 49452 
Très jolie montre rectangulaire en or jaune, boîte boulée à vis, cadran blanc chiffres 
romains, minuterie intérieure, couronne cabochon saphir, mouvement mécanique calibre 
K821, sur cuir croco noir avec boucle déployante or d'origine (avec son écrin). 

12 000 / 14 000 F 


JAEGER LE COULTRE N° 440087 

Très fine montre carrée en or jaune, cadran blanc chemin de fer, index et chiffres épis or, 
petite seconde à 6 h 00, mouvement mécanique calibre 9”’RO, sur cuir lézard noir avec 
boucle plaquée. 5000/6000 F 


JAEGER LE COULTRE « Automatic » N° 134874 
Très jolie montre de forme carrée galbée en or jaune, cadran blanc, index épis doré, petite 
seconde à 6 h 00, mouvement automatic 12CA1, sur cuir croco noir avec boucle plaquée. 

4 500 /5 500 F 


ANONYME 

Superbe montre de forme extra plate en or jaune, lunette bombée, chiffres gravés, glace 
saphir, cadran or damier, tranche de boîte cannelée, mouvement extra plat ébauche Piguet, 
fond à vis, sur cuir box avec boucle plaquée. 4500/5 500F 


JAEGER LE COULTRE N° 162396 

Montre de forme rectangulaire en or rose, cadran rose et brancards guillochés en long, 
index épis or, mouvement mécanique calibre 9818, sur cuir croco marron avec boucle 
plaquée. 3500/4500 F 


CHOPARD N° 5166 
Superbe montre carrée « clou de Paris » en or rose, index rose, cadran laque bleutée, mou- 
vement mécanique ETA 6/34, Felsa 4172, sur cuir croco noir avec boucle plaquée. 

3 500 / 4 000 F 


VACHERON CONSTANTIN Genève N° 373625 
Superbe montre rectangulaire extra plate, lunette biseautée, glace saphir sertie, cadran 
blanc index épis or, mouvement mécanique ultra plat 1003, référence 6123, finition côte 
de genève, ajustage cinq positions, sur cuir croco noir avec boucle plaquée. 

7 000 / 9 000 F 


INTERNATIONAL WATCH Cie N° 87246 

Très originale montre de forme carrée, lunette galbée, attaches virgules saillantes, cadran 
minuterie, chiffres et index dorés, mouvement mécanique C41, sur cuir croco noir avec 
boucle plaquée. 3 500 /4 000 F 


JAEGER LE COULTRE N° 25622 

Très jolie montre rectangulaire en or jaune, boîte boulée, attaches virgules en fuite, cadran 
laque noire, minuterie chemin de fer, index lumineux, mouvement mécanique calibre 
IIUSC, sur cuir croco noir avec boucle plaquée. 5 500/6 500 F 
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VACHERON CONSTANTIN Genève 

Très jolie montre rectangulaire « Duoplan » en or jaune, cadran carré, encastré dans la 
boîte et la chaîne, lunette cintrée, mouvement mécanique 7°°BEF, couronne de mise à l'heu- 
re et de remontage sous la boîte, avec son bracelet godrons rouleaux. 7 500/8 500F 


JAEGER « Duoplan » N° 87584 (1938) 

Splendide montre rectangulaire en or jaune « attaches fonds », cadran laque noire, mou- 
vement mécanique calibre 7BF°7°29 N° 91780, couronne de mise à l'heure et de remontoir 
sous la boîte à 9 h 00, sur chaîne serpent rond. 12 000 / 15 000 F 


. BOUCHERON N° 79595 


Très jolie montre rectangulaire en or jaune, encastrée dans le boîtier, cadran or, mouve- 
ment mécanique Oméga calibre 680, couronne de mise à l'heure et de remontage sous la 
boîte à 5 h 00, sur bracelet chevrons avec fermoir à glissière. 12 000 / 15 000 F 


VACHERON CONSTANTIN N° 118829 

Superbe petite montre en or rose, attaches anneaux torsadés sur chaîne chabert, cadran 
champagne index épis, couronne de mise à l'heure et de remontage sous la boîte à 3 h 00, 
Mouvement calibre 1426 N° 619192, fermoir à bascule. 6 500 /7 500 F 


BLANCPAIN pour UTI « Baguette » 

Très fine montre de forme rectangulaire en or jaune, cadran champagne index épis, lunet- 
te cintrée avec bracelet « briquette » rembordé, mouvement mécanique calibre R59, bra- 
celet or jaune deux tons avec fermoir à glissière. 8 000 / 10 000 F 


. JAEGER LE COULTRE N° 126155 (1951) 


Très fine montre ronde en or jaune, cadran blanc index épis or, mouvement 12 mm 77426, 


attaches deux volutes, sur chaîne triangulaire cordelette à chevrons avec fermoir 
à bascule. 4500/5500 F 


ROLEX 

Très originale montre ronde en or jaune, cadran champagne, lunette et tranche de boîte 
guillochée, mouvement mécanique calibre 282, sur chaîne « polonaise >» rembordée avec 
fermoir et sigle d'origine. 

Poids brut : 32 g. 3 500/4500F 


JAEGER LE COULTRE N° 90689 (1948) 

Superbe montre bracelet « anneaux », cadran blanc index épis, couronne de mise à l'heu- 
re et remontage sous le boîtier à 3 h 00, mouvement mécanique calibre BNR496, bracelet 
or avec fermoir à bascule. 4 000 /5 000 F 


UTI N° 52290 

Très jolie montre « ceinture » avec couvercle en or jaune, barrette brillants, bracelet che- 
vrons avec maille rembordée, cadran blanc index épis, mouvement mécanique, bracelet 
avec fermoir à glissière. 8 000/9000F 


JAEGER LE COULTRE N° 91124 (1948) 

Très jolie montre carrée en or jaune, cadran champagne index épis, double attaches au 
centre, mouvement mécanique 8NR, sur double chaîne serpent carrée avec fermoir à 
échelle. 3 500 /4 500 F 


JAEGER N° 79004 
Superbe montre ronde en or jaune, attaches rouleaux serties de brillants, barrette rubis baguet- 
te, couronne de mise à l'heure sous le boîtier à 9 h 00, mouvement mécanique calibre 77430 
antichoc, avec son bracelet chaîne double serpent carrée (prévoir rhabillage). 

5 500/6 500 F 


JAEGER LE COULTRE N° 56456 (1937) 

Très originale montre de forme rectangulaire en or jaune, lunette carrée boulée triple 
attaches à godrons, cadran imprimé, chiffres dorés, mouvement mécanique, sur chaîne 
ovale avec fermoir à échelle. 3 500 /4 500 F 
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BAUME ET MERCIER Genève 

Montre de forme rectangulaire coins arrondis, double chamfrain, cadran laque noire, index 
jaune, minuterie intérieure, mouvement quartz, cabochon saphir, sur cuir croco avec 
boucle plaquée. 1 600/2 000 F 


JAEGER LE COULTRE N° 1445029 

Très jolie montre de dame en or jaune, lunette double rouleaux, cadran laque noire chemin 
de fer, chiffres romains blancs, mouvement mécanique 9840, référence 9130, sur cuir 
croco noir avec boucle plaquée. 3 000 /3 500 F 


BAUME ET MERCIER Genève N° 500817 
Très fine montre ovale en or jaune, lunette boulée, cadran laque noire, mouvement méca- 
nique, sur cuir croco noir avec boucle plaquée. 2 000 / 2 200 F 


JAEGER LE COULTRE N° 1426349 

Splendide montre de forme tonneau en or jaune, cadran laque noire, index épis or, mou- 

vement mécanique calibre 9840, sur cuir croco noir avec boucle plaquée d'origine. 
2800/3200 F 


JAEGER LE COULTRE N° 176419 

Superbe montre extra plate carrée en or jaune, lunette filet laque bleue, cadran laque bleu- 
tée, index or, mouvement ultra plat calibre 838, fond de boîte à vis, sur cuir moiré bleu 
avec boucle d'origine. 4 000 / 5 000 F 


PIAGET N° 122175 
Superbe montre ronde extra plate en or blanc, cadran blanc index laque noire, mouvement 
mécanique extra plat 8/9, sur cuir croco marron avec boucle or blanc d'origine. 

6 000 / 7 000 F 


JAEGER LE COULTRE N° 174568 pour Hermès Paris 

Très jolie montre « étrier » footing en or jaune, cadran blanc index gravés, couronne de 
mise à l'heure et de remontage à 6 h 00, mouvement mécanique calibre 9”*840, sur cuir 
croco bordeaux avec boucle plaquée. 4500/5500 F 


JAEGER LE COULTRE 

Très fine montre de forme rectangulaire en travers en or rose, cadran blanc index bâtons, 
mouvement mécanique 9”, couronne de mise à l'heure et de remontage à 6 h 00, sur cuir 
croco miel avec boucle plaquée. 3 500 /4000 F 


BAUME & MERCIER N° 725608 

Très jolie montre ronde en or jaune, boîte boulée, attaches vis armurier, cadran cham- 
pagne, chiffres romains, mouvement mécanique, sur cuir lézard vert avec boucle plaquée 
d'origine. 2 500 / 3 500 F 


JAEGER LE COULTRE N° 1496586 
Très fine montre rectangulaire en or jaune, cadran blanc émail, chiffres romains laque 
noire, mouvement mécanique calibre 9°”*840, sur cuir croco noir avec boucle d'origine. 

2 800 /3 200 F 


JAEGER LE COULTRE N° 87460 (1948) 

Très jolie montre ronde en or jaune, attaches vis armurier, cadran rose, minuterie chemin 
de fer, chiffres et bâtons en laque noire, mouvement mécanique 8”’NR, couronne de 
remontage et mise à l'heure sous la boîte à 9 h 00, sur cuir croco marron avec boucle 
plaquée. 3000/3500 F 


JAEGER LE COULTRE N° 1397041 

Très jolie montre de forme « étrier » en or jaune, cadran blanc index épis, couronne de 
mise à l’heure et de remontage, mouvement mécanique calibre 9”*840, sur cuir croco miel 
avec boucle plaquée (non reproduite). 4 000 / 4 500 F 
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JAEGER LE COULTRE N° 848616 

Superbe montre de forme carrée, lunette brossée, cadran champagne index or, mouvement 
mécanique calibre 9”818, avec bracelet et fermoir à échelle poli glace. 

Poids : 71,50 g. 8 000 /10000F 


BUCHERER Genève N° 800 

Montre ronde extra plate boîte couteau, lunette striée grande ouverture, cadran champagne 
index épis, mouvement mécanique, sur bracelet chaîne milanaise avec fermoir à échelle. 
Poids brut : 68,90 &. 4 500 / 5 000 F 


EBEL N° 881909 

Superbe montre de dame bracelet or, cadran émail chiffres romains frappés et index or, 
aiguilles dauphines, boîte boulée, lunette à vis modèle « sport », référence 1795, bracelet 
encastré avec sa boucle déployante (fermoir invisible) (avec son écrin). 20 000 / 25 000 F 


ROLEX « Oyster Datejust » N° E 693297 

Montre bracelet en or jaune, lunette striée, cadran champagne index épis, verre loupe, 
dateur à 3h00, mouvement automatic calibre 3/35, avec son bracelet or et sa boucle 
déployante (référence 16200) (avec son écrin). 35 000 / 40 000 F 


PIAGET N° 90987 

Ravissante montre extra plate en or jaune, lunette satinée, cadran or, index laque noire, 
mouvement extra plat calibre 8/9, sur chaîne bracelet milanaise avec fermoir à bascule 
encastré (avec son écrin cuir). 9 000 / 10 000 F 


CARTIER « Automatic » N° 24998 

Très jolie montre modèle « Santos » en or jaune, cadran blanc émail, dateur à 3 h O0, 
chiffres romains laque noire, glace saphir sertie, lunette à vis, mouvement automatic, trot- 
teuse centrale, bracelet or avec boucle déployante or. 

Poids brut : 93 g (avec son écrin d'origine). 20 000 / 25 000 F 


PATEK PHILIPPE Genève N° 2747936 

Superbe montre en or jaune, modèle « Ellipse », cadran champagne, chiffres romains laque 
noire, mouvement mécanique N° 1270510, calibre 260/10250, poinçon de Genève, sur bra- 
celet paillasson avec fermoir à bascule et son sigle. 32 000 / 35 000 F 


PIAGET N° 125893 
Très fine montre extra plate en or jaune, lunette guillochée, cadran jade, mouvement extra 
plat 9/P N° 924A16, sur bracelet écorce avec fermoir invisible. 


Poids brut : 65 g. 10 000 / 12 000 F 
Très beau BRACELET en or jaune, chaîne polonaise avec la boucle déployante. 
Longueur : 150 mm. Largeur : 17 mm. Poids : 50,70 g. 3 500/4500F 
CARTIER Boucle déployante en or jaune. 

Diamètre : 16 mm. Poids : 8,20 g. 2350073: 500IE 


Très joli BRACELET MONTRE en or jaune, chaîne polonaise limée. 
Largeur : 17 mm. Longueur : 155 mm. Poids : 48,90 g. (non reproduit). 2500/5008 


Très joli BRACELET en or jaune, chaîne milanaise. 
Largeur : 17 mm. Longueur : 160 mm. Poids : 40,20 g. (non reproduit). 2 500/3000F 


BRACELET chaîne milanaise en or, fermoir à échelle. 
Longueur : 147 mm. Largeur : 16 mm. Poids : 39,40 g. (non reproduit). 2 000 / 2 500 F 


BRACELET or « paillasson » avec fermoir à échelle. 
Longueur : 145 mm. Largeur : 16,5 mm. Poids : 47,80 g. (non reproduit). 2 500 / 3 000 F 


BRACELET « ceinture » réglable en or jaune. 
Longueur : 165 mm. Largeur : 17 mm. 
Poids : 53 g. (non reproduit). 2 500/3 500 F 


OMÉGA « Automatic » N° 7284195 

Montre ronde en or jaune, cadran champagne, chiffres romains laque noire, mouvement 
automatic calibre 711, sur bracelet or chaîne milanaise avec son fermoir à échelle. 

Poids brut : 77,50 g. (non reproduit). 5000/6000 F 
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JAEGER LE COULTRE N° 874242A 

Très fine montre ronde avec bracelet or, lunette gravée rembordée, cadran blanc index épis 
et chiffres or, mouvement mécanique calibre 7°°426, avec bracelet chaîne gordienne rem- 
bordée et fermoir à bascule invisible. 3 000 / 4000 F 


JAEGER LE COULTRE N° 348246 

Montre ronde en or rose, cadran blanc cassé, index et chiffres or, couronne de remontage 
et mise à l'heure sous la boîte à 9 h 00, avec bracelet trois rangs à charnerons et fermoir à 
bascule. 4 500/5000F 


CARTIER Paris N° 660270106 

Très fine montre de forme carrée pans coupés « 3 ors », cadran blanc cassé, minuterie che- 
min de fer et chiffres romains laque noire, attaches brillants et ceinture de lunette en 
brillants, fond de boîte à vis, mouvement quartz, bracelet 3 ors avec sa boucle déployante 
d’origine (avec certificat d’origine). Poids brut : 62 g. 22 000 / 25 000 F 


JAEGER LE COULTRE N° 124901 

Montre de dame en or rose, lunette joaillerie brillants sur chatons, cadran blanc, mouve- 
ment mécanique calibre 9840, sur bracelet double chevrons en fuite « chaîne gordienne 
limée », avec fermoir à glissière encastré. 

Poids brut : 52 g. (28 brillants). 10 000 / 12 000 F 


JAEGER LE COULTRE N° 1213766 

Très fine montre de forme ovale en or jaune, lunette brossée, cadran champagne index laque 
noire, mouvement mécanique 9840, sur chaîne forçât limée gordienne avec fermoir invisible. 
Poids brut : 43,80 &. 4 500 / 5 000 F 


JAEGER LE COULTRE N° 121494 (1952) 

Montre ronde en or rose, attaches virgules, cadran blanc deux tons, index épis or, chiffres 
laque noire, couronne de mise à l'heure et de remontage sous la boîte à 3 h 00, mouvement 
mécanique calibre 8NR, sur bracelet double chaîne serpent rond avec fermoir à bascule et 
huit de sûreté. 2 500 3 500€ 


JAEGER LE COULTRE N° 1116737 

Très jolie montre de dame grande ouverture en or jaune, cadran champagne, chiffres 
romains laque noire, mouvement mécanique calibre 9°*840, bracelet or chaîne forçât limée 
avec fermoir à échelle. Poids brut : 35,60 g. 3 500 / 4 000 F 


JAEGER LE COULTRE N° 755862 
Très fine montre de forme carrée en or jaune, cadran index épis or, couronne de remonta- 
ge et de mise à l'heure sous la boîte à 3 h 00, mouvement mécanique calibre 7°°426, sur 


chaîne torsadée « pointe croisée » avec fermoir à bascule encastré. 4 000 / 5 000 F 
BOUCHERON Paris N° 8262 

Superbe montre de forme carrée en or rose, cadran index or, mouvement mécanique, sur chaîne 
double milanaise rembordée, fermoir à bascule. Poids brut : 33 &. 3 000 / 4 000 F 


PATEK PHILIPPE Genève . 

Très jolie montre de forme tonneau, boîte boulée en or jaune, cadran or, index épis laque 
noire, mouvement mécanique 9” « côte de Genève », avec son bracelet or jaune modèle 
« écorce », avec son fermoir à échelle encastré et son sigle. 

Poids brut : 58 g. 15 000 / 18 000 F 


JAEGER LE COULTRE N° 101979 (1950) 

Très originale montre bracelet en or jaune, cadran blanc index épis, couronne de mise à 
l'heure et de remontage sous la boîte à 3 h 00, mouvement mécanique 8NR 496, sur bra- 
celet « volute » avec fermoir à bascule. 5000/6000 F 


JAEGER N° 67985 

Montre de dame bracelet or « les anneaux », cadran argenté deux tons, couronne de mise à 
l'heure et de remontage sous le boîtier à 3 h 00, calibre mécanique 8” NR, bracelet anneaux 
attache godron, fermoir à bascule invisible. Poids brut : 45,80 &. 4 500 / 5 500 F 


TUDOR Genève N° 15342 

Montre de dame de forme tonneau, cadran blanc, mouvement quartz, avec son bracelet 
maillons à charnières, fermoir à échelle encastré. 

Poids brut : 38,20 g. 3 500 /4 500 F 
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BRÉGUET N° 978 « Type Marine Automatic » 

Superbe chronographe en or jaune, cadran or argenté deux tons, trois compteurs, dateur à 

6 h 00, boîtier tranche cannelée, mouvement automatic, trotteuse centrale, couronne cabo- 

chon or, fond de boîte à vis, référence 3460BA, sur cuir croco avec boucle déployante or. 
50 000 / 55 000 F 


BRÉGUET N° 2557 « Automatic » 

Superbe montre ronde en or jaune, tranche de boîte striée, cadran or argenté, jour et date 
à aiguilles, phase de lune, affichage par guichet, mouvement automatic calibre 501, ajus- 
tage cinq positions, masse automatique en or, fond ciselé, glace saphir sertie, sur cuir croco 


avec boucle or d'origine (avec son correcteur). 65 000 / 75 000 F 
BRÉGUET 

Cuir croco et chaînette avec son correcteur en or (non reproduit). 3 000 / 3 500 F 
BRÉGUET N° 4795 


Superbe montre ronde en or jaune, cadran argenté brossé, chiffres romains gravés, petite 
seconde à 6 h 00, mouvement mécanique, couronne or et cabochon saphir, cannelure de 
boîte striée, pompes à vis et boucle or d'origine. 35 000 / 40 000 F 


BRÉGUET « Automatic » N° 4155 

Superbe montre ronde extra plate automatic en or blanc, tranche de boîte guillochée, 
cadran or argenté deux tons, chiffres romains gravés, mouvement automatic référence 
3390, sur cuir croco noir avec boucle or d'origine (avec son certificat d'origine et son 
écrin). 42 000 / 45 000 F 


BRÉGUET N° 2433 

Splendide montre « extra plate » en or jaune, cadran brossé disque argent, chiffres romains 
gravés, mouvement mécanique, tranche de boîte cannelée, couronne cabochon saphir, sur 
cuir croco noir avec boucle or d'origine. 40 000 / 45 000 F 
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177. CARTIER N° 31343132 

Exceptionnelle et rarissime montre de gousset « éclipse » en or jaune ultra plate ; boîtier 
en or poli, tranche striée godronnée, centre disque or laque bleue avec monogramme 
CMO, ouverture par pression sur poussoir de la couronne, remontoir au pendant, bélière 
double filet, cadran soleil argenté Empire, chiffres romains laque noire, minuterie chemin 
de fer, aiguilles Bréguet en acier bleui, verrou de glissière pour la sonnerie à 8 h 00, mou- 
vement extra plat de 3,1 mm, calibre 17/18 JMV, ponts serpentins, arrêtage à 4 tours. 
Ce mouvement à répétition est réputé pour avoir été le plus plat du monde sortie de fabri- 
cation le 25.07.1908, from HPD), sur le fond du boîtier, la croix rouge suspendue Impériale 
russe en émail rouge sur disque blanc, avec son écrin d’origine en cuir box de Russie rouge 
avec filet doré. 

200 000 / 250 000 F 
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CARTIER N° 8310 
Superbe montre pendentif en platine, montée sur lunette tournante onyx, chanfrein plati- 
ne, sertie de brillants sertis clos, attaches double bélière platine et brillants, sur cordonnet 
moire avec deux brillants sertis, mouvement mécanique EWC. 

80 000 / 100 000 F 


CARTIER N° 014337 
Très jolie montre de poche « roulette » en or jaune, cadran or gravé, points cardinaux, 
tranche à roulement à billes avec lunette tournante 36 chiffres (pair - impair) ; au verso, 
fond de boîte trois fois 9 chiffres gravés laque noire et rouge, mouvement mécanique EWC 
N° 12033 (avec son écrin d'origine). | 

90 000 / 110 000 F 


CARTIER 
Rare et exceptionnelle montre « cabriolet réversible », grand modèle allongé en or jaune, 
cadran blanc cassé, chiffres romains laque noire, minuterie chemin de fer intérieure, mou- 
vement mécanique manuel calibre 10RJ, référence 113, sur cuir croco marron avec boucle 
déployante or N° 12752. 
Dimensions : 30,10 x 13,10 x 2,36 mm. (avec son écrin d’origine). 

200 000 / 250 000 F 
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BLANCPAIN N° 26 

Superbe montre ronde ultra plate en platine, cadran émail, index épis or, mouvement auto- 
matic extra plat, dateur à aiguille à 6 h 00, fond de boîte glace saphir sertie, sur cuir croco 
noir avec boucle or d'origine. 


35 000 / 45 000 F 


BLANCPAIN « Tourbillon » N° 8 

Superbe montre ronde en platine, cadran index or, dateur à aiguille à 9 h 00, réserve de 
marche à 6 h 00 (8 jours). Le tourbillon permet de compenser les effets de gravitation, 
garantissant une précision optimale ; le balancier enfermé dans une cage mobile effectue 
une rotation par minute, ce qui a pour effet d'annuler les écarts de marche. En 1988, 
BLANCPAIN crée le premier tourbillon au monde avec réserve de marche de 8 jours, 


mouvement manuel, sur cuir et boucle or d'origine (avec son écrin coffret d'origine). 
180 000 / 220 000 F 


BLANCPAIN « Quantième perpétuel bissextile > Pièce exécutée sur demande. 
Superbe montre répétition minute automatic, en platine « exemplaire unique ». Cadran 
émail index or, trois compteurs à aiguilles, phase de lune par guichet à 6 h 00, mouvement 
visible, fond glace saphir sertie, la masse du mouvement est en or. L'invention de la pre- 
mière mémoire mécanique permet, à la répétition minutes, de sonner sur demande, les 
heures, les quarts d'heure et les minutes ; deux marteaux de dimensions différentes, frap- 
pent sur des timbres, poussoir en platine, sur cuir croco noir avec boucle. (avec son écrin 
coffret d'origine). 

Estimation sur demande 
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VACHERON CONSTANTIN N° 385185 

Superbe montre ronde en or jaune, lunette boulée, cadran blanc index épis or, minuterie 
extérieure, petite seconde à 6 h 00, mouvement mécanique calibre K 453/3B référence 
6484, sur cuir croco avec boucle plaqué. 7 500/8 500F 


PIAGET N° 545366 

Superbe montre ronde extra plate en or jaune, cadran émail blanc, chiffres romains laque 
noire, glace saphir sertie, mouvement quartz ultra plat 88/3, fond de boîte à vis, sur cuir 
marron avec sa boucle or d'origine. 9000/11000F 


AUDEMARS PIGUET « Automatic » N° 87175 
Splendide montre ronde extra plate en or jaune, cadran émail, deux compteurs, date et jour, 
affichage à aiguilles, mouvement automatic extra plat, sur cuir porc foncé 28 000 / 32 000 F 


JAEGER LE COULTRE N° 827672 

Superbe montre ronde extra plate sans attaches en or jaune, cadran blanc, index frappés 
laque noire, vis armurier, couronne encastrée, mouvement extra plat, sur cuir croco noir 
avec boucle plaquée. 5 000/6000F 


VACHERON CONSTANTIN Genève N° 265752 

Montre de forme carrée en or jaune, cadran minuterie chemin de fer blanc cassé, chiffres 
dorés, petite seconde à 6 h 00, mouvement mécanique calibre 203 N° 423997, sur cuir 
lézard marron avec boucle or d'origine. 6 000 / 7 000 F 


PATEK PHILIPPE Genève N° 528510 

Superbe montre de forme ovale en or jaune, lunette boulée, glace saphir sertie, cadran or 

bleu, index or jaune, aiguilles or « dauphine », attaches armurier, mouvement mécanique 

calibre 16/250 référence 3598 N° 1268359, sur cuir croco noir avec boucle or d'origine. 
22 000 / 24 000 F 


JAEGER LE COULTRE N° 900304 

Superbe montre ronde extra plate en or jaune, cadran champagne brossé, index épis or et 
laque noire, mouvement mécanique calibre 838, sur cuir croco marron avec boucle 
d'origine. 7 000 / 9 000 F 


AUDEMARS PIGUET N° C27736 

Très jolie montre ronde extra plate « Automatic » en or jaune, cadran blanc émail, dateur 
et mois à aiguilles, phase de lune par guichet, mouvement automatic N° 278280 calibre 
2124, sur cuir croco noir avec boucle or d'origine. 28 000 / 32 000 F 


VACHERON CONSTANTIN 
Superbe montre ronde extra plate en or jaune, cadran blanc index or, mouvement extra plat 
calibre 1003, sur cuir croco noir avec boucle plaquée. 7 000 /9 000 F 


PATEK PHILIPPE Genève N° 2748425 

Très fine montre de forme carrée pans coupés en or jaune, cadran bleu muet, index ton- 
neau or, mouvement mécanique calibre 16/250 N° 12670092, sur cuir croco noir avec 
boucle plaqué. 16 000 / 19 000 F 


PATEK PHILIPPE Genève N° 2620106 

Très jolie montre ronde en or jaune, cadran coquille d'œuf, index frappés laque noire, mou- 
vement mécanique N° 787152 calibre 23300 réf. 2597, sur cuir box noir avec boucle or 
d'origine. 12 000 / 15 000 F 
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PIAGET N° 252968 

Superbe montre de forme ovale en or blanc, lunette entourage 22 brillants, glace saphir 
sertie, cadran laque bleue, index blanc, mouvement mécanique, sur bracelet « écorce », 
avec fermoir à échelle encastrée. 

Poids brillants : environ 2,50 carats. 

Poids brut or : 63,90 &. 25 000 / 30 000 F 


VACHERON CONSTANTIN Genève N° 467521 

Superbe montre ovale, lunette joaillerie brillants « baguette », cadran blanc index épis, sur 
chaîne « crêpe de Chine » en or gris, mouvement mécanique calibre 1430, couronne de 
mise à l'heure et de remontage sous le boîtier. 

(34 diamants baguette : environ 6 carats). 


Poids brut or : 51,50 &. 65 000 / 75 000 F 


PIAGET N° 206101 

Très jolie montre de forme ovale, lunette sertie de brillants « jonquilles » intercalées, 
cadran laque noire, glace saphir sertie, mouvement mécanique, sur chaîne polonaise tor- 
sadée, fermoir à échelle, référence 9338. 30 000 / 35 000 F 


OMÉGA N° 610059 

Montre ronde lunette brillants, encastrée dans son bracelet demi jonc, chaîne polonaise 
striée, cadran blanc, remontoir sous le boîtier, mouvement mécanique 12/355 calibre 640. 
Poids brut or : 88,30 &g. 7 000 / 8 000 F 


UTI 

Très fine montre de forme rectangulaire en or gris, cadran blanc, mouvement mécanique 

avec couronne de mise à l'heure et de remontage sous la boîte à 6 h 00, bracelet trois rang 

avec motif pampille sertie de cinq brillants, bracelet en or blanc avec fermoir à glissière. 
6 000 / 3 000 F 


BLANCPAIN N° 17208 

Superbe petite montre en or blanc, lunette sertie de brillants, cadran blanc, couronne de 
mise à l'heure et de remontage sous la boîte, mouvement mécanique 5”, bracelet chaîne en 
fuite rembordée avec fermoir à glissière. 4 500/5 500F 


JAEGER LE COULTRE N° 1121275 (1967) 

Superbe petite montre en or blanc de forme tonneau, lunette sertie de brillants, cadran blanc 
index or, mouvement mécanique calibre 7426, couronne de mise à l'heure sous la boîte à 
3 h 00, référence 7581001, sur bracelet or blanc avec fermoir à échelle. 4 000 / 5 000 F 


EBEL 

Montre de forme carrée en or blanc, boucle attaches huit brillants avec motifs en fuite, 
cadran blanc, mouvement mécanique calibre 50, sur bracelet ligne serti clos, seize brillants 
de chaque côté, fermoir à échelle. 9 500/10 500F 


JAEGER LE COULTRE N° 165330 

Superbe montre ronde joaillerie en or blanc, lunette sertie de brillants, cadran blanc index 
épis or, attaches chaîne gordienne 12 brillants, mouvement mécanique calibre 7°°426, fer- 
moir à bascule. 10 000 / 12 000 F 


TAVANES Suisse 

Superbe petite montre de forme rectangulaire en or blanc, lunette et attaches serties de 
brillants, mouvement mécanique baguette, cadran chiffres arabes laque noire, avec sa chaf- 
ne « moire » et fermoir à bascule réglable. 

(16 brillants baguette et 36 brillants ronds soit environ 1,80 carats). 

(prévoir révision) (avec son écrin). 4 500 / 5 500 F 


INTERNATIONAL WATCH Cie N° 6090961 

Montre bracelet en or gris, glace saphir sertie, cadran laque bleue, index bâtons blanc, 
mouvement mécanique, bracelet « briquette » satiné en fuite, fermoir à échelle encastré 
(non reproduite). 7 000 / 8 000 F 
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206. JAEGER LE COULTRE « Grande Complication » 

Exceptionnelle pendule en or « pièce de collection », le cabinet est ciselé sur le dessus, sur 
le côté et à l'arrière dans un double boîtier en or massif, mouvement à répétition des 
heures, des demis et des Quarts, cadran en or serti de 12 brillants, double porte de 
16 brillants, clé en or (dans son cabinet sous le socle), porte échappement « ancre Suisse », 
spirale Bréguet, balancier bimétallique, sonnerie à la demande par pression avec deux 
timbres différents ; barillet monté avec arrêtage à croix de Malte ; déroulement régulier 
grâce à un régulateur à effet dynamique. Tirage en un seul exemplaire, exécuté en 1965. 
En parfait état. 


100 000 / 120 000 F 
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TISSOT « Automatic » N° 0509/1800 

Très jolie montre ronde en acier cadran 24 h 00 avec fuseau international, index et chiffres 
sur lunette intérieure, mouvement automatic calibre 2893/3, fond vissé, sur cuir croco noir 
avec boucle acier (tirage limité). 3 800/4200 F 


UNIVERSAL Genève N° 4093207 

Superbe chronographe en acier, lunette gravée échelle tachymétrique, poussoirs ronds et 
couronne plaquée, cadran blanc, minuterie chemin de fer, index des heures « bâtons », trois 
compteurs, mouvement mécanique, fond de boîte vissé, sur cuir marine rouge avec boucle 
acier d’origine. 7000/8000 F 


TISSOT « Automatic » Z197 N° 0419/2200 
Très originale montre ronde, cadran 24 h 00 avec fuseau international en plaqué, mouve- 
ment automatic calibre 2893/3, fonde boîte acier vissé (tirage limité). 4 000 / 4 500 F 


MOVADO N° 625102 
Très joli chronographe en or jaune, cadran blanc cassé, deux compteurs, chiffres et points 
dorés, mouvement Landron 48, sur cuir box marron avec boucle plaquée. 

10 000 / 12 000 F 


ANONYME 

Montre chronographe en or jaune, cadran blanc, minuterie extérieure, échelle tachymé- 

trique, mouvement mécanique calibre Landron 48, sur cuir box noir avec boucle plaquée. 
2500/3000F 


CLEBAR N° 625402 

Très joli chronographe en or rose, cadran laque noire, échelle tachymétrique, minuterie 
extérieure, deux compteurs, chiffres imprimés blancs, mouvement mécanique calibre 12”, 
sur Cuir noir avec boucle plaquée. 2 500/3000F 


UNIVERSAL Genève N° 902715 
Très joli chronographe en or jaune, cadran champagne, échelle tachymétrique et minuterie 
extérieure, deux compteurs, deux chiffres imprimés laque noire et index ronds indiquant 
les heures, mouvement mécanique, sur cuir croco marron avec boucle plaquée. 

8 000 / 9 000 F 


BAUME & MERCIER Genève N° 902 
Montre chronographe en plaqué, cadran coquille d’œuf, deux compteurs, mouvement 
mécanique calibre Landron 48 N° 377761, sur cuir croco marron avec boucle plaquée. 

2 000/2500F 


OMÉGA « Dynamic » N° 107 

Montre de forme en acier, lunette losange brossée, cadran deux tons argenté, dateur à 
3h00, mouvement automatic, fond vissé, sur cuir marine marron avec boucle acier 
d'origine. 1500/2000 F 
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JAEGER LE COULTRE N° 952013 

Superbe montre ronde « Automatic » en or jaune, cadran blanc brossé, index gravés, dateur 
à 3 h 00, mouvement automatic calibre 12883, trotteuse centrale, référence 12RASCI14, 
sur Cuir croco noir avec boucle plaquée. 4 500 / 5 000 F 


. JAEGER LE COULTRE N° 172470 


Montre ronde automatic en or jaune, cadran blanc index bâtons gravés, quatre épis or, 
dateur à 3 h 00, mouvement automatic rotor calibre 12”883, sur cuir croco gold avec 
boucle plaquée. 5 000/5 500 F 


JAEGER LE COULTRE « Géomatic Chronomètre » N° 1481 

Très jolie montre en or jaune, cadran blanc index épis, mouvement automatic calibre 
12881, dateur à 3 h 00, antimagnétic, antichoc, mise à l'heure à la seconde par arrêt de la 
trotteuse, fond vissé et gravé, sur cuir croco noir avec boucle plaquée. 8000/9000 F 


JAEGER LE COULTRE « Club » 

Montre ronde en or jaune, cadran blanc index bâtons, jour et date par guichet à 3 h 00, 
mouvement automatic, boîtier monocoque, sur cuir croco noir avec boucle plaquée 
d'origine. 5000/6000 F 


JAEGER LE COULTRE N° 145158 
Très fine montre ronde « automatic » extra plate en or jaune, cadran blanc index épis, mou- 
vement automatic à butée, sur cuir croco marron avec boucle plaquée. 4000/5000 F 


OMÉGA « Constellation » N° 168009 

Montre ronde en or jaune, lunette ronde, attaches en fuite, cadran champagne, dateur à 
3 h 00, mouvement automatic 561, trotteuse centrale, fond guilloché, boîte vissée, sur cuir 
lézard marron avec boucle plaquée. 4 000 / 5 000 F 


JAEGER LE COULTRE N° 96982 (1948) 

Première montre automatic avec réserve de marche en or jaune, cadran blanc cassé, minu- 
terie chemin de fer, chiffres et index dorés, réserve de marche par guichet à 12 h 00, mou- 
vement automatic à butée SR481, trotteuse centrale, sur cuir croco marron avec boucle 
plaquée. 4500/5500 F 


OMÉGA « Seamaster » 
Montre ronde en or jaune, cadran argenté, index épis, dateur par guichet à 3 h 00, mouve- 
ment quartz calibre 1342, sur cuir lézard. 1 500/1800F 


VÉNUS « Automatic » N° 852512 (vers 1948) 

Montre ronde lunette à chanfrein en or jaune, cadran blanc deux tons, index épis, minute- 
rie extérieure, trotteuse centrale, mouvement automatic, fond de boîte vissée crantée, sur 
cuir lézard marron avec boucle plaquée. 3 000 /3 500 F 


ZODIAC « Rotographe » N° 1105356 
Très originale montre ronde en plaqué, cadran blanc index épis, mouvement automatic 
rotor, fond acier à claquoir, sur cuir box noir avec boucle plaqué. 1 500/1800F 


. LONGINES 


Très jolie montre ronde en or jaune, modèle « Jamboree », cadran coquille d'œuf, index 
bâton frappé quatre épis, trotteuse centrale, mouvement mécanique calibre 280, fond de 
boîte plat vissé et cranté, sur cuir lézard noir avec boucle plaquée. 2500/5500 EF 


LONGINES 

Très jolie montre ronde en or jaune, cadran blanc, minuterie intérieure, index épis or, peti- 
te seconde à 6 h 00, mouvement mécanique ?, sur cuir croco noir avec boucle plaquée. 
(fond gravé voilier flagship 1932-1957). 2 800/3200F 
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GIRARD PERREGAUX N° 2609370 
Montre rectangulaire en or rose, cadran index épis, mouvement mécanique, sur Cuir Croco 
noir avec boucle plaquée d'origine. 2500/3000 F 


IWC Schaffhausen 

Très originale montre de forme en or jaune, cadran argenté, chiffres arabes et minuterie 
intérieure laque noire, petite trotteuse à 6 h 00, mouvement mécanique IWC, sur cuir 
lézard noir avec boucle plaquée. 3 000 /3 500 F 


LE COULTRE N° 1466634 « Modèle Wadsworth » 

Très belle montre de forme carrée en plaqué, cadran blanc chiffres dorés, petite seconde à 
6h00, minuterie extérieure, mouvement mécanique calibre 11”’U N° 202107, sur cuir 
croco avec boucle plaquée. 1 500/1800F 


UNIVERSAL Genève (vers 1950) N° 1876185 
Très jolie montre carrée en or jaune, cadran blanc index épis, mouvement mécanique calibre 
332, trotteuse centrale, sur cuir lézard marron avec boucle plaquée. 2 000 /2 500F 


JAEGER LE COULTRE N° 1358647 

Très fine montre rectangulaire « tank » en or jaune, boîte et brancards boules, cadran brun, 
chiffres romains blancs, mouvement mécanique calibre 9”818, sur cuir croco marron avec 
boucle plaquée. 4 000 / 4 500 F 


JAEGER LE COULTRE N° 641588 

Très jolie montre carrée en or jaune, lunette guillochée, cadran blanc, index et chiffres 
épis, trotteuse centrale, mouvement mécanique calibre 9819, sur cuir croco marron avec 
boucle plaquée. 3 500/4500F 


INTERNATIONAL WATCH Cie « Schaffhaussen » N° 532539 

Superbe montre rectangulaire en or jaune, attaches brossées, cadran écorce, chiffres 
romains laque noire, mouvement mécanique calibre 518, sur cuir croco noir avec boucle 
plaquée. 3 000 / 4 000 F 


JAEGER LE COULTRE N° 844027 

Montre de forme rectangulaire en or rose, cadran blanc index épis, lunette et brancards 
guillochés en long, mouvement mécanique 9818, sur cuir lézard noir avec boucle 
plaquée. 3 500 /4 500 F 


HUMA (vers 1950) 

Très originale montre de forme carrée, cadran blanc chiffres arabes dorés, petite seconde 
à 6h00, mouvement mécanique 9”, attaches « rouleaux », sur cuir lézard gold avec 
boucle plaquée. 2500/3000 F 


BAUME & MERCIER N° 821029 
Très fine montre rectangulaire lunette brossée en or jaune, cadran « tamis », glace saphir, mou- 
vement mécanique, sur cuir lézard marron avec boucle plaquée d'origine. 3 000 / 4 000 F 


ZÉNITH N° 300320618 
Très originale montre de forme tonneau pans coupés en or jaune, cadran champagne, dateur à 
3 h 00, mouvement quartz, sur cuir croco avec boucle plaqué d'origine. 2500/3000 F 


OMÉGA N° 10638219 

Très originale montre de forme rectangulaire en or jaune, trois godrons en attaches cin- 
trées, boîte « Curvex », cadran champagne brossé, verre loupe bombé, petite seconde à 
6h 00, index laque noire, mouvement mécanique 11”’R17/8, sur cuir lézard noir avec 
boucle plaquée. 3 500 /4 500 F 


UNIVERSAL Genève N° 1640533 

Montre de forme rectangulaire en or jaune, lunette cintrée en fuite, verre loupe, cadran 
brossé tamis, index plots or, trotteuse centrale, mouvement mécanique, sur cuir box noir 
avec boucle plaquée. 2 20075 SOÛIE 
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JAEGER LE COULTRE N° 713738 

Très fine montre de forme en acier, modèle « étrier », cadran blanc index épis, couronne 
de remontage et de mise à l'heure à 6 h 00, mouvement mécanique calibre 9840, sur cuir 
box noir avec boucle acier (cadran piqué). 1 800/2200F 


JAEGER LE COULTRE N° 205359 

Superbe montre de dame rectangulaire en acier « petits brancards » en fuite, cadran blanc, 
index laque noire, mouvement mécanique calibre 9’’U, sur cuir croco marron avec boucle 
acier. 1800/2200 F 


ULYSSE NARDIN Genève N° 1292 

Très jolie montre carrée en or rose, double chanfrein, cadran blanc, points et index dorés, 
mouvement mécanique calibre 7°” tonneau N° 545482, sur cuir croco gold avec boucle 
plaquée. 2500715 S00IE 


BAUME & MERCIER N° 1614804 

Montre de dame ronde grande ouverture en or Jaune, lunette boulée, glace saphir, cadran 
blanc émail, chiffres et minuterie laque noire, mouvement quartz, sur cuir croco noir avec 
boucle plaquée. 1800/2200 F 


MO VADO N° 300700 
Montre de forme tonneau en travers, en or jaune, lunette double godrons, cadran deux tons, 
mouvement mécanique, sur Cuir croco marron avec boucle d'origine. 1 800 /2 200 F 


BAUME & MERCIER N° 511846 

Très jolie montre de forme en or jaune, lunette et attaches « godrons torsadés », cadran 
champagne, cabochon saphir, mouvement mécanique, sur cuir croco noir avec boucle 
plaquée. 2500/3 500F 


RECORD WATCH C Genève N° 1828 

Très fine montre rectangulaire pans coupés en acier, cadran acier brossé deux tons, minu- 
terie chemin de fer avec petite trotteuse à 6 h 00, mouvement mécanique, sur cuir gris avec 
boucle acier. 1 500/2000F 


Jean LASSALE 
Superbe montre de forme tonneau extra plate en or jaune, cadran bleu, chiffres romains dorés, 
mouvement quartz, fond à vis, sur cuir croco noir avec boucle plaquée. 2000/2500 F 


RAYMOND WEIL N° 5601 
Montre ronde extra plate en plaqué, cadran damier avec dateur à 3 h 00, mouvement 
quartz, sur cuir lézard avec boucle plaqué. 2000/2500 F 


JAEGER LE COULTRE 

Très fine montre « infirmière » en or rose, cadran coquille d'œuf, minuterie chemin de fer, 
chiffres laque noire, mouvement mécanique calibre 9”’RO, sur cuir lézard avec boucle 
plaquée. 1800/2200 F 


GENEVA 

Très originale montre « étrier » à bascule en plaqué, attache « corne godron », mouvement 

mécanique avec petite seconde à 9 h 00, sur cuir croco noir avec boucle plaquée. 
1500/2000 F 


255: 


254. 


255: 


250: 


257: 


258. 


299: 


260. 


201 


262. 


263. 


264. 


MARVIN N° 574040 

Très belle montre ronde en or jaune 14K, lunette boulée trois godrons, cadran argenté deux 
tons, minuterie extérieure, chiffres dorés, mouvement mécanique calibre 520$, trotteuse 
centrale, sur cuir box noir avec boucle plaquée. 2000/2500F 


TISSOT N° 1039058 

Montre ronde en or jaune, lunette biseautée, attaches virgules, cadran argenté, index et 
chiffres frappés, petite seconde à 6 h 00, mouvement mécanique N° 2726347, sur cuir 
croco marron avec boucle plaquée (avec son écrin). 2 000 /2 500 F 


ALEX HUNING Genève 

Très jolie montre extra plate deux tons en or jaune, les pattes sont en or blanc, dateur, affi- 
chage par aiguille, compteur à aiguilles pour le jour et le mois, petite seconde à 6 h 00, 
mouvement quartz, sur cuir pécari clair avec boucle plaquée. 5 000 / 6000 F 


MO VADO N° 369540 (vers 1952) 
Très fine montre ronde en or jaune, cadran blanc, index et chiffres épis, mouvement méca- 
nique 7369, trotteuse centrale, sur cuir box avec boucle plaquée. 2000/2500F 


BAUME & MERCIER Genève N° 1229400 
Très fine montre ronde extra plate, glace saphir sertie, cadran champagne index épis, mou- 
vement quartz, sur cuir croco gold avec boucle plaquée. 2800/3200 F 


UNIVERSAL Genève 
Montre ronde en or jaune, cadran champagne, index laque noire, dateur à 3 h 00, mouve- 
ment automatic, trotteuse centrale, sur cuir lézard noir avec boucle plaquée. 

3 500 /4000 F 


LIP Genève 

Montre ronde en or jaune, cadran champagne brossé, index bâton, mouvement mécanique, 
sur cuir lézard noir avec boucle plaquée. 3 500 /4 000 F 
MO VADO N° 492745 


Très jolie montre ronde en or jaune, attaches bec d'aigle, cadran champagne index et 
chiffres épis, petite seconde à 6 h 00, mouvement mécanique, sur cuir croco marron avec 
boucle plaquée. 2 500 / 3 000 F 


LIP « Chronomètre » N° 58296 

Très jolie montre ronde en or rose, cadran blanc, chiffres et index épis, minuterie 
extérieure, petite seconde à 6 h 00, mouvement mécanique, sur cuir box noir avec boucle 
plaquée. 1 500/2000F 


JUVENIA 

Très fine montre ronde en or jaune, cadran blanc cassé, index et points dorés, minuterie 

extérieure, mouvement mécanique, sur cuir croco miel avec boucle plaquée. 
2500/3000 F 


BEAUME & MERCIER 

Montre de forme rectangulaire en or jaune, lunette galbée, cadran blanc, chiffres romains 
laque noire, petite minuterie chemin de fer, mouvement mécanique calibre 1050, sur cuir 
croco noir avec boucle plaquée. 3 000 /3 500 F 


LONGINES 

Montre de forme rectangulaire en or jaune, cadran minuterie chemin de fer, chiffres laque 
noire, petite seconde à 6 h 00, mouvement mécanique, sur cuir croco noir avec boucle 
plaquée. 3 000 / 4000 F 


HUVENIA 
FAR Voax 
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DESWARD à Louvain 

Montre or répétition minute, Desward à Louvain 1703. Très jolie montre en or jaune, 
cadran deux tons, centre tamis jaune, disque rose, les heures sont gravées, chiffres romains 
laque noire, minuterie extérieure gravée, double fond de boîte or, mouvement à cylindre 
« parachute » et compensateur, tranche de boîte et fond strié ; avec coffret cuir plus deux 
cadrans : un blanc émail avec chiffres arabes, l'autre argent guilloché deux tons, disque 
poli avec chiffres gravés (avec son écrin d'origine). 20 000 / 25 000 F 


PATEK PHILIPPE & Cie Genève N° 220296 

Superbe montre de poche en or jaune, lunette et fond de boîte guillochés, tranche torsadée, 
cadran émail, minuterie et chiffres laque noire, petite seconde à 6 h 00, fond décoré relief, 
mouvement mécanique 18°’ N° 108641. 10 000 / 12 000 F 


RECORD WATCH & Cie Genève N° 1113374 

Superbe montre de poche extra plate en acier, cadran blanc deux tons, chiffres et minute- 
rie laqués noir, petite seconde à 6 h 00, lunette et fond de boîte laque noire, mouvement 
18” mécanique calibre 23, petite seconde à 6 h 00. 1 500/2000F 


ULYSSE NARDIN N° 1144930 Le LOCLE Genève 

Très fine montre de poche en platine extra plate, cadran blanc, minuterie extérieure, 
chiffres imprimés laque noire, petite seconde à 6 h 00, mouvement mécanique N° 94609, 
grand balancier à vis, raquette micrométrique à vis. 5 000 /6000 F 


LEROY et Cie N° 28178 « Horloger de la Marine » 

Superbe montre chronographe en or jaune, cadran champagne deux tons, centre guilloché, 
chiffres arabes laque noire, minuterie chemin de fer, petite seconde à 6 h 00, double fond 
en or, cache mouvement en or gravé, chronomètre N° 1704 L. Leroy et Cie, horloger de la 
Marine, Paris, Bulletin de 1" classe B148P38. 6 000 / 8 000 F 


VACHERON CONSTANTIN N° 164599 

Montre de poche en or rose, cadran émail, chiffres romains laque noire, minuterie exté- 
rieure, petite seconde à 6 h 00, mouvement mécanique 18” N° 272846, grand balancier, 
échappement en ligne, double boîtier (cadran repeint). 4500/5500 F 


Boîte anonyme pour LEBLANC FOUCHARD N° 73737 

Montre de poche en or jaune, lunette douze pans coupés, cadran blanc, chiffres romains 
laque noire, cadran chemin de fer et chiffres arabes extérieurs, mouvement mécanique 
signé LE COULTRE (non reproduite). 2 500 /3 S00F 


ANONYME N° 219412 

Très jolie montre en argent niellé, cadran émail blanc, chiffres romains, minuterie exté- 
rieure, petite seconde à 6 h 00, double boîte en argent, fond et tranche, décor laque noire, 
feuilles d'acanthe (non reproduite). 12001 500F 


ANONYME 

Montre de poche chronographe en argent, cadran blanc et chiffres arabes laque noire, 
minuterie périphérique, compteur de minute, fond de boîte décor laque noire 
(non reproduite). 1 800 /2 000 F 
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CARTIER N° 21705 0171 (vers 1920) 

Superbe montre de gousset extra plate en or jaune, cadran guilloché, chiffres romains 
laque noire, minuterie extérieure, mouvement European Watch, monogramme laque noire 
sur fond de boîte (avec son écrin d'origine) (non reproduite). 15 000 / 18 000 F 


JAEGER N° 23412 

Superbe montre rectangulaire en acier, double attaches brancard, cadran laque noire, minu- 
terie chemin de fer, index et chiffres blancs, verre loupe bombé, mouvement mécanique 
OU, sur cordonnet box vert, attaches et fermoir acier (non reproduite). 1 800 /2 200 F 


JAEGER LE COULTRE N° 65580 

Superbe montre rectangulaire en acier « attaches gonds », cadran laqué noir, minuterie, 
chiffres et index blanc, mouvement mécanique calibre 9’U, sur cordonnet box rouge, 
attaches et fermoir acier (non reproduite). 1 800/2200F 


JAEGER N° 8488 (vers 1935) 

Montre rectangulaire en acier, cadran blanc cassé, chiffres arabes frappés, attaches 
« gonds », mouvement mécanique calibre 9’U, sur cuir cordonnet vert et double fermoir 
à bascule (non reproduite). 1800/2200 F 


LE COULTRE N° 33999 

Superbe montre de forme rectangulaire double attaches gonds, cadran laque noire, minu- 
terie chemin de fer, chiffres et index bâtons blanc, mouvement mécanique 9’’U, sur cuir 
cordonnet attaches et boucle acier (non reproduite). 2 500/3 000 F 


JAEGER LE COULTRE « Duoplan » N° 64417 

Très fine montre rectangulaire en acier, cadran blanc, index et chiffres bleutés, six brillants 
sertis clos sur la lunette, mouvement mécanique 7”BF, couronne de mise à l'heure et de 
remontage sous la boîte à 13 h 00, sur attaches cordonnet, avec sa boucle déployante 
laquée noire (non reproduite). 3 000 / 4000 F 


ROLLY 
Petite montre ronde en acier ; jour, mois et phase de lune par guichet, dateur à aiguille, mouvement 
mécanique Valjoux 89, sur cuir box noir avec boucle acier. (non reproduite). 2000/2500 F 


GIRARD PERREGAUX « Alarm » 

Très jolie montre « réveil » en acier, boîte monocoque vissée, cadran laque noire, indicateur de 
sonnerie par guichet à 6 h 00, couronne de mise à l'heure et de remontage de sonnerie par cou- 
ronne à 2 h 00, remontage et mise à l'heure du mouvement par couronne à 4 h 00, mouvement 
mécanique, fond vissé, sur cuir box avec boucle acier (non reproduite). 2 500 /3 500F 


MOVADO « Ermeto » N° 1185408 
Montre de poche en argent, cadran blanc, chiffres et aiguilles lumineux, fermeture à 
glissière. 3 000 / 4000 F 


LE COULTRE N° 27938 

Montre de gousset en acier, lunette bombée, disque « couteau », cadran laque noire, 
chiffres et index lumineux, petite minuterie extérieure blanche, mouvement mécanique 
N° 82017 calibre 56. 1 8300/2200 F 


ANONYME N° 375680 (vers 1910) 
Superbe montre de revers ronde en or jaune 14K, petite lunette et cadran émail, mouve- 
ment mécanique à cylindre, mise à l’heure par couronne et poussoir. 25003500 F 


JAEGER LE COULTRE N° 68757 (vers 1935) 

Superbe montre bague en acier, cadran blanc deux tons, chiffres et index laque 
bleutée, couronne de mise à l'heure et de remontage sous la boîte, mouvement 
mécanique calibre 8’’NR. 2000/3000F 


MOVADO « Ermeto » N° 1190746 pour Hermès Paris 
Montre de poche, boîte argent, glissière en laque noire, cadran avec chiffres et aiguilles 
lumineux. 3 000 / 4000 F 


JAEGER N° 010218 
Pendulette de bureau « Ados », boîte et lunette chromée, cadran laque noire, index lumi- 
neux, mouvement mécanique 8 jours, sur cuir de Russie marron. 000 18006 
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JAEGER LE COULTRE N° 1385896 
Très joli réveil étrier en laiton doré, couvercle et tranche de boîte en laque noire, mouve- 
ment mécanique calibre 12910 (avec son étui box noir). 2500/3000 F 


JAEGER LE COULTRE N° 111299 

Superbe pendulette réveil de voyage « Ados » en croco noir, cadran argenté, index bâtons 
dorés, points et aiguilles lumineux, mouvement mécanique jours, index de sonnerie par 
poussoir sur la couronne à 6 h 00, en très bon état. 4 000 /4 500 F 


JAEGER LE COULTRE N° 1192264 
Réveil en laque noire, cadran et lunette plaqué, chiffres romains laque noire, dateur à 
3 h 00, mouvement mécanique 48 h 00, calibre 127910. 2 500/3000F 


JAEGER LE COULTRE N° 046252 
Pendulette de voyage « Ados » 8 jours, lunette acier, cadran coquille d'œuf, chiffres et 


aiguilles lumineux, gainerie cuir de Russie rouge, N° 62443. 1000 /1200'F 
JAEGER 
Pendule de bureau « Station » Kodak, en cuir box marron, cadran laque noire, baromètre 
et thermomètre (cuir taché et glace à remplacer) (non reproduite). 1 000/1500F 
JAEGER 


Petit réveil en laiton doré, lunette tournante « heures internationales » , cadran blanc index 

doré, mouvement mécanique 8 jours, index de sonnerie par aiguille (non reproduit). 
600 / 800 F 

ANONYME N°515 

Pendulette de bureau en argent, cadran blanc chiffres romains, avec couvercle à bascule 

(prévoir révision) (non reproduite). 1 500 / 2 000 F 


JAEGER LE COULTRE 
Pendulette à colonne « transparente » en acier, glace avant, chiffres et index blanc, 
mouvement mécanique 8 jours, fixé sur glace arrière, sur son socle noir (prévoir 


révision). 2 000 /2 500 F 


JAEGER LE COULTRE « Mouvement perpétuel » (1959) 
Pendulette « Atmos », socle en laiton doré, colonne en plexi, cadran blanc index et chiffres 
dorés, référence 50003, en très bon état. - 6 000 /8 000 F 


JAEGER LE COULTRE « Mouvement perpétuel » 
Pendulette « Atmos » en laiton doré, cadran blanc ajouré, index et chiffres dorés, référen- 
ce 50005, en très bon état. 5 000 / 7 000 F 


DUNHILL Suisse par Luxor « Pendule à sonnerie » 

Très jolie pendulette façon lapis lazuli, cadran doré chiffres romains, minuterie extérieure, 
colonne et cadre doré, sur pieds dorés, mouvement mécanique 8 jours à sonnerie heure et 
demi. 3 000 / 4 000 F 


HOUR Lavigne Paris n° 9608 
Pendulette acajou, socle et plateau laiton doré, quatre motifs laiton doré, cadran blanc, 
chiffres laque noire, mouvement mécanique 8 jours. 1 000 / 1 500F 


HERMES Paris N° 2029 

Pendulette de bureau « Quatre faces » en laiton doré, sur socle en cuir box marron (pendulette 
cadran doré avec chiffres laque noire, baromètre et thermomètre, jour et date), mouvement 
mécanique 8 jours, boussole encastrée dans le dessus de la cage. 2 000 /3 000 F 


HERMÉS Paris 

Superbe « coffret de bureau » en métal argenté avec mémento, jour, date, mois et pendu- 
lette de forme, le boîtier quatre faces guilloché, soutenu par deux pieds « rouleau » en lai- 
ton doré. 4 000 / 6000 F 


. JAEGER LE COULTRE N° 4973 référence 234 (1946) 
Pendulette en laiton doré, glace transparente, index plots dorés, mouvement mécanique 
8 jours calibre 19°°222, sur socle laiton doré. 2500/3000 F 
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